11 
ا 3 کان 


۔_ سے ٭٭ 
به 
تا لیف 
زان انا لان انعر 
الیو ۳ ۲ 


سے سر هن 


مر ماو مه 


حن ون لبق 
۳ می یھ 721 و 7 / 2 0 7 7 
ایی دن .تابر 
نم له وق لِم 
اراستاد الک یجول پنعلاری ‏ اللتہ بتاع اوه 
جَايَمَة الأزهر ججامكة الارهی 
نومه وم الا۔ 
جامعة الأُزهتر 


دارالکنب العلمیة 


